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1747 9 3 T 



174154 S 


174150 A 


TIPO 

TIPO 

TYPE 

CÓDIGO 

CÓDICE 

CODE 

DESCRIÇÃO 
DESCRI ZIONE 
DESCRIPTION 

00Y 

174200 M 

240V 50 Hz 

OTC 

174201 A 

220V 50/60 Hz 

006 

174202 B 

1I5V 60 Hz 

OFH 

174203 C 

IOOV 50/60 Hz 

IMQ 

174204 D 

220V 50/60 Hz 

OU L 

174205 E 

1I5V 60 Hz 

NEM 

174209 J 

220V 50/60 Hz 

SEV 

174207 G 

220V 50/60 Hz 

871 

174210 E 

220V 50/60 Hz 

CSA 

174211 T 

115V 60 Hz 

OVE 

174206 F 

220V 50/60 Hz 

00N 

174212 U 

I20V 50 Hz 

1 12 

174213 V 

220V 50/60 Hz 

BRI 15 

170480 E 

1I5V 60 Hz 

BR220 

170481 T 

220V 60 Hz 


MODELO PRAXIS 20 


174166 W 


172928 Y 
174854 Y 




3967130 U 


CARROCERIA 


CARROZZERIA 


CASING 


1 i 


tas*** 























DDSTAC/DTC/DPFT - São Paulo - Brasil 


Olivetti 


DOSTAC-BOUETIM INFORMAÇÃO TÉCNICA 


•laborado por 



■provado por 

dat» 

códlpo 

i progr#ig 1 vo 

BIT 

Tavares 


05.86 

3874972 BR 

, G.20 


tlluio e finalidade 


cia»»* ou produto 


PRAXIS 20 


ET PERSONAL 50 (BRASIL) 

■ latamas ou modelo» Interessado» 

ET PERSONAL 50 
(BRASIL) 

matrícula 

tempo de Intervenção 

■íin □! 

• apena» pararr7|-»l»temátlc» de - 

•Informação LAJ modo preventivo L. 

o -para não , — .-»'»« emãtl ca —. 

«T retr *o a *lvap.l_J inconveniente ' 

u _ 

« retroativa 1 j -facultativa _ 1 1 

publicação a ser atualizada 

codlgo e atualização 

nota» 


Catálogo peças 


3967130 U 


Os BIT G.18 e 19 referem-se a modifica 
çoes não pertinentes ao Brasil. 


Foi introduzido pela Produção o modelo ET Personal 50, destinado para o Brasil, 
o qual e diferente daquele indicado no BIT G.ll, produzido para exportação. 

A ET Personal 50 (Brasil) possui as seguintes caracteristicas, diferentes da 
Praxis 20 normal: 

- Tampa superior da carroceria de cantos arredondados e com cor 
preta N2, possuindo a inscrição ''Olivetti ET Personal 50". 

- Parte superior da carroceria de cantos arredondados e com a cor 
cinza claro N8. 

- Tampa transparente de cantos arredondados. 

- Novas manoplas mais salientes da carroceria. 

- A embalagem da máquina e o livrete de instruções foram substituídos 
por outros em conformidade com o novo modelo produzido. 

Indicam-se, a seguir, os particulares específicos da ET Personal 50 (Brasil). 

0s restantes particulares não mencionados são comuns á Praxis 20, e podem ser 
localizados no catálogo de peças 3967130 U. 
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ti 


























05.86 


coüiyo ——j-progrp»»iwoT 


3874972 RR . G.20 BIT 


Á cA (aj 2") 


rPEÇAS ACRESCENTADAS- 
novas 

já existentes 
| modificadas 


170538 B 

170539 C 

174096 L 
174108 D 

174745 A 



intercambiáveis 


Tampa superior da carroceria "Olivetti 
EÍ Personal 50" com a cor preta N2. 

Grupo superior da carroceria com a cor 
cinza clarc N0. 

Manopla saliente n.p.m. = 2. 

Mola balestra para cobertura transparen 
te. 

Cobertura transparente. 


PECAS SUPRIMIDAS-1 


disponíveis 
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/'■'N 

/~\ 


/—\ 








































DDSTAC/DTC/DPFT - São Paulo - BRASIL 


Olivetti 


DOSUC-DOLETIM INFORWAÇAo T é CN1CA 


eleboreoo por 

Sr. TavareB 

aprovado por 

data 

.03.86 

codlpo * prop^aielvo 

3874972 BR G.16 

1 

BIT 

titulo • finalidade 

MODIFICAÇÃO DO TECLADO 

claeaa ou produto 

PRAXIS 20 

i 

] 

alslemaa ou modelos Im ertttaüok 

TODOS 

matrícula 

tempo de intervenção 

□ ,,N 0,í 

8 1 □ » ” 0 J 
•Ha ai 

- apene» parar— | -alsi emállci da j— 

* Inlormmç mo LAJ modo preventivo 

. 0 - pero nío i - j “* 1 e t ema 11 ca 

, durante 1? 

c ratroatlvar.i_J Jnconvenlent» 

2 retro.llv» I ]-»»cull.llv. Q 

publicarão a aer atualizada 

codlgo a atuallzaçao 

noiae 

0 BIT G.15 contêm informações 


Catalogo peças 3967130 U exclusivaB ao Brasil. 

Com o objetivo de se melhorar o alinhamento das teclas, foram introduzidas as 
seguintes modificações no teclado das Praxis 20: 

- Introduzida uma 2* guia nas teclas alfanuméricas e nas teclas de 
serviços indicadas na tabela final. 

— Introduzidos rasgos no chassis do teclado (frame),em correspondência 
a 2* guia produzida nas teclas alfanuméricas e nas teclas de servi¬ 
ços relacionadas na tabela referida. 

- Melhorado o posicionamento do tapete de borracha dos contatos das 
teclas com o chassiB do teclado. 
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174783 z 
174509 F 

174503 Z 

174502 Y 



4846659 
4876212 Z 
297904 X 
174507 V 


* °ioKÇ- .*.. 9.024 

( c'ata ucv- j^oiíbS. c TeCL/^ ) 

Wrcp 15001OMJ 


3967130 U 



TECLADO 


TASTIERA 


KEYBOARD 


174783 Z 


174532 M 


. 174554 T « 


1 3 
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f 3967130 U 


UY OUT TECLAS SERVIÇOS LAY0UI lASM btKv ci 
| EUROPA_^_lEIlROPA L h | ElIROPE _| 


4 
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3967130 U 


Play out teclas serviços 1 layout tasti servi zi 'service key layout I 

USA ? USA USA 


5 
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'967130 U 


| CHASSIS 


iSTRUTTURA 


174024 K 
I74022 R 
174776 H 
174052 Y 
938233 X 


945230 


i 74775 G 
938220 E 
174773 E 
922323 R 

« '! 1 C V 

9 382 32 JU 
940103 C 
174809 C 
940387 G 
920842 U 
174797 X 


FRAME 

94523O F 

174766 F 



174818 U 
938232 W 


174775 G 
940121 V 
920841 T 


))>)))))))))))))))))) 9 ))))))) 9 ))))))))) ) ) ) ) ) 
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174815 R 
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174044 X 


680210 N 


920841 T 
174014 R 
173130 V 


174048 B (PAICA) 
174049 C (ELITE) 
174045 Y 
173187 K 

|74|41 V (NORMAL 
174140 G (RUYS 
174012 P 
945800 C 
174008 C 


/ -O 

(174071 S 
677551 G 

^ t?4o% L 

VUrlofUVS bo l^o Lo 

M: B-T W fiSoMM 50 


174046 

945700 



I93IOI J 

174034 M 
945320 H 

050392 


174040 F 


R f p iw'j ■ O-o ) 

(74071 S 
173130 V 


n 4 oq^ L 

£T. ?. 50 

920841 T 
174014 R 
174013 Q 
174039 S 


3967130 U 


ROLO E APERTA-PAPEL 


RULLO E PREMI CARTA 


'PLATEN,LOWER PAPER ROLLERS I 



































3967130 U 


| ENTRELINHA 


11NITERLI NEA 


LINE-FEED 


i * 


174026 I 

080261 F 

703217 C 


174771 C 
938220 E 


174025 L 
174925 P 


924920 N 
174545 S 
174020 T 

924710 T -_ 

945230 F- 



174397 W 
-938220 E 




5785177 G 


) 3 ) J )))))))))))))))'))))))))))))})))))))) J )))) j )) ) 
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938210 

> 174284 
924709 


3967130 


)00')>)000 ) ) ) O ! ) O ) ! ) O ) O ' )' ) <) ) í ) ) ):)() )00 ) O O < >( ) O O O O 1 ) () 


174276 C 
680333 D 


945230 F 


174830 U 



I CHASSIS GRUPO IMPRESSÃO STRUTTURA STAMPANTE 


PRINT CARRIAGE FRAME 
































3967130 U l£RUP^__D£JMmSS^ 


GRUPPO Dl STAWPA 


i printer assembly 


10 



h Cio ess-r 


080228 E 

..iJfe 

^ I74945 E — 

174263 F 
407109 H 


174808 B 


74250 N 


945230 F 
174254 E 
174272 G 


174739 C 


174817 K 
174258 J 
174811 M 


174738 B 
174244 C 
174245 D 
174243 B 



174241 H 
945400 B 


174253 D 


Mo7o£ 


174480 W 


174557 W 


174247 F 
938220 E 
923402 K 


)))))))))))))>))))))))))))))))))))))))))))))) .) ) ) 
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174761 A 
174382 X 
174761 A 
174384 Z 


r ( , 


' ••]' 
y*v 


1^2 cu '6 


-174395 U 
920841 T 
945190 Y 
963124 K 
174319 F 


174132 L. 


170487 Z 
174394 T 


920002 W 


174391 Y 
924710 T 




174289 A 
I74I3CT^ 


3967130 U | GRUPO DE TABULAÇÃO 


T 


GRUPPO TABULAZIONE 


174381 W 
174117 M 
174383 Y 



p(PA I CA) 174366 E # 
L(ELITE) 174367 F 

^-938220 E 


i742I4 W 


174208 R 
174306 B 


f t X > 

[^30 |q yFb A-tOç^C-Çr (M bJ vjicle 


V Cw?i lU^í^o ( W ^ oo ?) 


TAB ASSEMBLY 


11 
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{ GRUPO SERVIÇOS DA FITA , GRUPPO SF.RV17.1 NASTRQ , R1BBON FEED ASSEMBLY | 12 
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174834 L 


174417 J 
174439 Y 

174407 Z 

963105 Z 
174409 B 


945190 Y 
407014 L 
17441I L 
680333 D 


945190 Y 

174438 X 
174417 J 

174402 U 
945230 F 
174435 L 
174436 M 



938220 E 
960155 B 

174404 W 


B/VRgA RéjOONDA 
17412 - 8 - Y 
&4332 U 


940103 C 
945121 N 
680333 D 
729329 M 


3967130 U 


[grupo FITA CORRETORA 


I GRUPPO NASTRO CORRETTORE • CORRECTOR RIBBON MECHANISmI 13 





































3967130 U 


1 GRUPO REDE 


I GRUPPO RETE 


AC LI NE ASSEMBLY 


J H 


.. TRANSFORMADOR 
^ (TRASFORHATORE - TRANSFORHER) 

CÓDIGO 

TENSÃO 

(CÓDICE - COOE) 

(TENSIONE - VOLTAGE) 

174707 D 

100V - 50-60 Hz 

* 174708 N 

115V - 60 Hz 

174709 P 

120V - 50 Hz 

* 174710 B 

220V - 50-60 Hz 

174711 Y 

240V - 50-60 Hz 

174712 Z 

. 115V - 60 Hz (CANADA) 




FUSÍVEIS 

(FUSIBILI - FUSES) 


CÓDIGO 

CÓDICE 

CODE 

CARACTERÍSTICAS 

CARATTERISTICHE 

CHARACTERISTICS 


r LONGO 

175825 L 

115V 600 bA <j LUNGO 


Ilong 

5373163 U 

115V 630 nA CURTO / 

5373163 U 

120V 630 nA CORTO ' 

5373160 K 

220V 315 nA SHORT 

170467 C 

220Y 315 nA (RETARD.) 




* USADO NO BRASIL 


) > ) ) ) ) )))))))))))>)))))))))););))))) J ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 























ivetti 


DOS! AC-BOL-ETIM INFORMAÇXo Té OTO A 


orado por 

Sr. Tavares 

aprovado por 

DDSTAC/DTC 

data 

09.85 

código 1 progrMv.lv© 

3874972 BR , G.05 

BIT 

o m flnalldedr 

PRAXIS 20 COM BITENSAO 

classe ou produto 

PRAXIS 20 

1 

sistemas ou modelos Interessados 

PRAXIS 20 

BRASIL 

-fculs 

tempo de Intervenção 

|q-n0 ] 

| í í 

□ ? 

• apenas parar— i -alstemãtlca de |— 

Informação tLJ modo preventivo L— . 

,0 -P.ra nSo p 

? r.lro«llv«r.J_J | 000 nv.nlenie_.í— 
V - 

1 retro. II va ..f1 •f.cult«Hva Q 

ilcaçao a ser atualizada 

codlgo e atualização 

notas 


Catalogo de peças 396713G U 


As Praxis 20 destinadas ao Brasil passaram a ser produzidas com transforma¬ 
dor de bitensao 110/220 V, a fim de atender as caracteristicas da rede lo¬ 
cal existente. 

A troca de tensão pode ser facilmente efetuada pelo usuário, através de uma 
chave comutadora fixada no suporte direito do transformador, sendo incluí¬ 
das informações a respeito no jpanual de instruções do operador. 

Passou a ser colocada, também, no cabo de alimentaçao da maquina, uma eti¬ 
queta de advertência, indicando a tensão que esta predisposta na maquina. 





1/2 
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09.85 


codigo 


-j-progre**ivo- 


3874972 BR , G.05 


BIT 


r PEÇAS ACRESCENTADAS- 
novas 

já existentes 
modificadas 


ÍÍ7 


Intereambiávels 


Jk 

X 



170497 

T 

Grupo transformador bitensão (Brasil) 

sim 

174708 

N 

sim 








174710 

B 

sim 

X 



170498 

c 

Chave seletora da tensão H - H 


— 



X 



170499 

D 

Etiqueta posterior 110/220 V - 50W - 


170480 

E 

sim 






60 Hz 


170481 

T 

4 

sim 

X 



170503 

H 

Fusível retardado 500 ;oA 5 x 20 (Bra¬ 


5373163 

U 

sim 






sil) 110/220 V 

' 

170467 

C 

sim 


X 


920841 

T 

Parafuso M3 x 4 para fixação chave 


- 








H - H 







X 

174916 

N 

Grupo plaquinha porta-fusível (*) 










(*) 0 grupo plaquinha porta-fusível 










174916 N sofreu as seguintes mo¬ 
dificações : 

- Alterado o furo das coordenadas 










(7,2 - 16,0) para (7,2 - 17,5) 










- Introduzidos dois furos. 






PEÇAS SUPRIMIDAS- 
disponíveis 


2/2 
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174783 Z 

174733 W 
(USA) 


5102193 L 
174783 Z 



5785175 Y 
5785720 D - 


174916 N (SHORT) 
f74917 P (LONG) 


** 


1 7 4 7 - 0 4- 




924920 N 


3967130 U | GRUPO REDE 


T 


GRUPPO RFTE 


1 AC LI NE ASSEMBLY 


15 
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CÓDIGO 

CÜDICE 

CODE NUHBER 

REF. 

RIFER. 

REF. 

DESCRIÇÃO 

DESCRIZI0NE 

DESCRIPTI0N 

4801112 X 

21 

ZENER 6,2V - 5X 0,4 H 

4825081 Y 

Z'. 

ZENER 6,2V - 5* 5 ¥ 

4801159 R 

í3, Z4 

ZENER 20V - 5% 1 W 

4801111 K 

Z5 

ZENER 5,6V - 5X 0,4 H 

4849504 V 

TR1,2,6 

TRANSISTOR BC 237B 

4346802 E 

TR3 

DARLINGTOR BDXSAA^Tlf?^ ) 

4846776 F 

TR4 

DARLINGTON TIP 110 

4846775 T 

TR5 

DARLINGTON VIP 115 

4846783 X 

TR8 

DARLINGTON BDX33A 

5783828 E 

Cfü 

CONNECTOR 12 HAYS (KEY BOARD) 

5783817 Q 

CN2 . 

CONNECTOR 9 HAYS (KEY BOARD) 

5785233 D 

CN3 

CONNECTOR 5 HAYS (LINE SPACING) 

174606 G 

CN4 

CONNECTOR 21 HAYS (PRINT1NG HEAD) 

5785723 N 

CN5 

CONNECTOR 3 HAYS (TRANSFORNER) 

5470030 Y 

i BZ1 

PIEZOELECTRIC 81'ZZER 

4962811 Q 

IC2 

IC 4020B 4 HHz 

4866303 H 

IC3 

IC SN 74LS 04 

4864304 lí 

£0 4 

IC SN 74LS 145 

4 954042 X - 

"*IC5 

IC 1.223 CUSTOH SGS 

4853801 W - 

— ICS 

IC ULK 2001A 

4855804 L 

RG1 

REGULATOR 7805 - 

* *> o 

| -fr Ou » L i\ 

ÍIP1 

RESISTQRS ARRAY 8X15KQHM '■ 5X 0,125 H 

174193 J 

XI 

CEhAHIC resounder 

5114765 L 

SW1 

C E ü SWITCH 

082048 T 

1 

TAP SCREH 

174599 1 

2 

HEAT SINK 


CÓDIGO 

CÓDICE - 

CODE NUHBER 

REF. 

RIFER. 

REF. 

DESCRIÇÃO 

DESCRIZIONE 

1 DESCRIPTION 

4924070 L 

Rl,8,9,18 

RESISTOR i X - 5X 0,25 H 

4225370 0 

R2.10 

RES1ST0R 22 K - 5% 0,25 H 

4923915 H 

R3 

RESISTOR 750 OHM - 5% 0,25 M 

4924392 Y 

04,5 

RESISTOR 2,2 K - 5% 0,25 ¥ 

4924392 Y •• 

R20 : 26 

RESISTOR 2,2 K ! 52 0,25 H 

4923073 G- 

R6 

RESISTOR 100 OHM - 5X 0,25 V 

j 4924778 Q 

R7.33 i 37 

RESISTOR 5,6 K - 5% 0,25 H 

4925058 H 

Rll : 16 

RESISTOR 10 K - 5? 0,25 M 

4923231 P 

R17,40 

RESISTOR 150 OHK * 5X 0,-25 H 

4911073 X 

RIS 

RESISTOR 10 OHM - 5* 0,5 H 

4911193 S 

838 

RESISTOR 470 OHM - 5% 0,5 

4905062 E 

R42 : 46 

' RESISTOR 4,7 OHM - 55t ¥ 

4925218 C 

R29 : 32 

| RESISTOR 15 K - 5^ 0 f 25 H 

4923390 H 

R28 

RESISTOR 220 OHM * 5% 0,25 W 

174605 F 

VR1 

VARIAãLE RESISTOR 1K 

50536715 M 

Cl 

CAPACITOR 2200 pF 25V 

5054È43 Z 

C2 

CAFACITOR 3300 pF 40V 

170461 E 

C3 

CAPACITOR 33 pF 

5001180 D 

C4 

CAPACITOR 10 nF 

170462 F 

C5 

CAPACITOR 220 pF 

S 053059 D 

C6 

CAPACITOR 47 |iF 16V 

5020526 A 

C7,8,9,14 

CAPACITOR Ü.i pF 

5070756 E 

C13 

CAPACITOR 1 pF ■ 

5070620 T 

C15 v 16 

CAPACITOR 1 nF 

4804098 D 

Dl : D4 

DIODE 1N5401 

4801500 D 

D6,D7,D22,D23 

OIOOE 1N414B OU 1X8055 

4801850 H 

D8 : D16, 

DIODE 1N4002 


D18 : D21 

DIODE 1N4002 

5020526 A 

CIO,11 

RESISTOR 0,1 pF 


))))))))>))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 
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MICROPROCESSADOR - MICROPROCESSORE - MICROPROCESSOR 

NAZIONALITA' 

COUNTRY 

CODICE-CODE 

ITALIA; USA; FRANCO-CANADESE; GERMANIA DIN;SPAGNOLA PER 

ITALY; USA; FRENCH-CANADIAN; GERMANY DIN; SPANISH FOR NEM YORK 

174619 C 

NEM YORK 



GRAP. -B3E• AMA, FRENCH-BELGIAN; SVIZZERA 32; SVIZZERA 33 

GREAT BRÍTAÍN; FREríCH BELGIQUE; SWITZERLAND 32; SHITZERLAND 33; 

174620 H 

OLANDA. 

NEDERLAND 


SPAGNA; PORíCGALLO; GIAPFONE; SUD AFRICA; VENEZUELA 

SPAIN; PORTUGAL: JAPAN; SOUTH AFRICA; VENEZUELA 

174621 W 

• 

SVEZiA; FINi.ANDIA; DAííIMARCA; MORVEGIA; URSS; UNGHERIA 

, 

SMEDEN; FINLANU; OFNMARK; NURKAY; USSR; HUNGARY 

174622 X 



S 

hkGÜfíiINA; MESSICO; BKASILL; GRECO-LAfINA; 5UG0SLAVIA 

ARGENTINA; MÉXICO; BRAZIL; LATIN-GREEK; YüGOSLAVIA 

i 



-X- PLACA BASE COn MICROPROCESSADOR - PIASTRA BASE 

: CON MICROPROCESSORE - MAIN BOARD INCLUDING HICROPROCESSOR 


NAZIONALITA' 

COUNTRY 

CODICE-CODE 

1 ITAUA; USA? FRANCO-CANADESE; GERMANIA DIN; SPAGNOLA PER NEW 

ITALIA: USA; FRENCH-CANADIAN; GERKAMY DIN; SPANISH FOR NEW YORK 

.174624 Z 

YORK 



GRAN BRETAGNA; FRANCO BELGA; SVIZZERA 32; SVIZZERA 33; 

GREAT BRITAIN; FRENCH-BELGIQUE ; SWITZERLAND 32; SWITZERLAND 33; 

174625 3 

OLANDA 

NEDERLAND 


SPAGNA; PORTOGALLO; GIAPPONE; SUD AFRICA; VENEZUELA 

SPAIN; PORTUGAL; JAPAN; SOUTH AFRICA; VENEZUELA 

174626 T 

SVEZIA-FINLANDIA; DANIMARCA; NORVEGIA; URSS; UNGHERIA 

| 

SWEDErMlNLAND; OENHARK; NORWAY; USSR ; HUNGARY 

174627 U 

ARGENTINA; MESSICO; BRASILE; GRECO-LATINO; IUGOSLÁVIA 

ARGENTINA; MÉXICO; BRAZIL; LATIN-GREEK; YÜGOSLAVIA 

174628 D 

> ) ) 3 )))))))))))))) ) 

> ) } 3 )>)))) r )>)))));) ) 

) y ) ) 















































) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) > ) ) V) ) o ) } )))))))) ) ) )■>) V) ) 


\ 

) 


)))))■)) O ) ) ) o 



I 

a 

-1 


3967130 U 


PLACA BASE 
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PIASTRA BASE 
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’ MA!N BOARD 
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□liuetii 


DDSTAC-BCX_eTIM INF^ORMAÇXo TécMTCA 


•laborado por 

Sr. Tavares 

aprovado por 

DDSTAC/DTC 

data 

09.85 

codlgo 1 progreawlv© 

3874972 BR , G.03 

BIT 

Itulo e finalidade 



ciasse ou produto 

PRAXIS 20 


MICROPROCESSADORES (RELEASES 04 e 05) 


sistemas ou modelos Interessados 


matrícula 

tempo de Intervenção 

|S D"~ Í3,| 

8 1□ l!N GD J 
•1 i □ ai 

•apenas parerrn-sistematlca de |— 
Informação I2U modo preventivo L— 

.j-p.ra não [“f— 
c '■«t~.llvar.J_J lnconv«ml^nie_.L-J 

I retroativa C] -fecultetlv^ 


publicação a ser atualizada 

Catalogo de peças 

codlgo e atuallzaçao 

3967130 U 

noto* 

0s BIT G.01 e < 

3.02 contem informações 



não pertinentes ao Brasil. 


Para solucionar problemas na Praxis 20 relativos ao'"acostamento caracter" e 
"tecla morta", foram desenvolvidas as releases (04) e (05). 

A release (04) soluciona somente o problema de "acostamento caracter", enquan 
to a release (05) soluciona ambos os problemas. 

Indicam-se na tabela seguinte os codigos dos microprocessadores e também da 
placa base + microprocessador, sua identificação com o numero da release e os 
respectivos paises a que se destinam. 


CÓDIGO 
MICR0PR0C. 

CÓDIGO 

PLACA BASE + 

MICR0PR0CES. 

RELEASE 

IDENTIFICAÇÃO 

MICR0PR0C. 

DESTINAÇÃ0 

174619 C 

174624 2 

/ 

05 

P20 ITA 05 

ITÁLIA, USA, CANADÁ, ALEMANHA(DIN) 
ESPANHA P/N.Y., AUSTRÁLIA, ITÁLIA 
P/HERMES EP 210. 

174620 H 

174625 S 

05 

P20 GB 05 

GRÃ-BRETANHA, FRANÇA/BÉLGICA, 

SUÍÇA (032), SUÍÇA (033), 

HOLANDA 

174629 E 

174630 B 

04 

SDNGT 04 

SUÉCIA/FINLÂNDIA, DINAMARCA, 
NORUEGA, GRECO/LATINA, TURÇUIA 

174631 Y 

174632 Z 

05 

P20 SPA 05 

ESPANHA (340), PORTUGAL, JAPÃO, 
ÁFRICA DO SUL, VENEZUELA 

174633 S 

174634 T 

05 

P20 ARG 05 

ARGENTINA, KXICO, BRASIL, 

ESPANHA (140), IUGOSLÁVIA 


- 1/2 







































©3*5© ««wy.progf-eSBivc»«■•i 


08.75 ! 3874972 BR , G.03 1 BIT 


r PEÇAS ACRESCENTADAS 


. r.SVGS 


-PEÇAS SUrtnMHJ/ -| 


17 


ja existentes 
modifksdes 


intercâmbio veis 


'1 


disponíveis 


~1 
*r i 


x| 

X 

X 

X 


X 


X * 


174619 C 
.174620 H 

| 174629 E 

I 174331 y 
174633 S 
174630 B 

174632 Z 

174634 T 

174624 2 

174625 S 


Microprocessador 

Microprocessador 

Microprocessador 

Microprocessador 

Microprocessador 

Grupo pl.eletron. 

(SDNGT 04) 

Grupo pl.eletron. 
(P20 SPA 05) 

Grupo pl.eletron. 
(P20 ÂRG 05) 
Grupo pl.eletron= 
(P20 ITA 05) 

Grupo p1.e1etron. 
(P20 GB 05) 


P20 ITA 05 
P20 GB 05 
SDNGT 04 
P20 SPA 05 

P20 ARO 05 
+ microprocessador 

+ microprocessador 

+ microprocessador 
-«• microprocessador 

+ microprocessador 


174622 X 
174621 W 

174623 V 

174627 U 

174626 T 
174628 D 


v -ò 

v 
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DCSTAC-SOUETIM JNFORM^ÇXO TÉCNICA 


laboraao por 

Sr. Tavares 

aprovado por 

data 

07.86 

código 1 pro 9 r»*«lvo 

3874972 BR , G.28 

BIT 

iuk> a finalidade 

RESISTORES PARA C0UNTRY ROM 

PRAXIS 20 


• latamaa ou modaloa Intaraaaadoa 

TODOS 

natrfcula 

tampo da Intarvanção 

8 1 ~ H | 

•Hd qt 

-aparvas parar“-|-alatamallca da p 
• informação LXi modo provontlvo L_ 

o • pare níb i—_ 

,w par* nao Ouram# lf 

g- ratroatlvar.J—1 inconvanlam#_J— 

V 

í "rãtroatlva □.f" 

! 

! 

publicação a aer atualizada 

código e atualização 

notai 

1 


Catalogo peças 


3967130 U 


Por motivos de produção, a placa lógica da Praxis 20 passou a ser montada com 
apenas um resistor 4905062 E (4,7 ohm 5% 0,25W), relativo ao teclado do país 
ao qual a maquina e destinada, eliminando-se os outros 4 resistores que perma¬ 
neciam cortados. 

Portanto o n.p.m. do resistor 4905062 E passou de 5 para 1. (R 42). 
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í/i 



























































DDSTAC/DTC/DPFT - São Paulo - Brasil 


alKvetll 


DO * TA C-BOLETIM INFOAMAÇXO TÉCNICA 


• lAfeOTAdD por 

Sr. Tavares 

aprovado por 

MU 

07.86 

oódlpo 1 proprasslwo 

3874972 BR f G.26 

BIT 

titulo a fina II d ada 

ATUALIZAÇÃO DA PLACA LÓGICA 

PRAXIS 20 

olatamaa ou modaloa Intaraaaadoa 

TODOS 


matrícula 

tampo da Intarvanção 

□ '•N 0,e 

•8 5- 

8 1 
•Ha ni 

• apanaa pararei ^latamática da r— 

• Informação L2LI modo pravantlvoL- 

.5-para não t —. r—» 

J r.iro.tlv.r.O |£S£L,|£, I# _JI] 

i râtroAtiv* r>.~,uuv. n 


publicação a aar atualizada 

codl 90 a atualizaçao 

nota* 


Catalogo peças 


3967130 U 


Com a finalidade de reduzir distúrbios correspondentes à faixa de frequência de 
100 MHz, foi acrescentado na placa lógica o capacitor C17, de 0,01 pF, código 
95020512 L, entre o +5V e o terra do C.I. SN 74LS 04 (IC3). 

0 circuito impresso da placa lógica foi alterado, em consequência, para receber 
o capacitor C17 referido e também o capacitor de 0,1 pF (C18), mencionado no 
BIT G.21 


PEÇAS ACRESCENTADAS- 
novas 

já existentes 
modificadas 


Í7 


intercambiáveis 


PECAS SUPRIMIDAS-, 


disponíveis 


“1 


95020512 L 


Capacitor 0,01 pF, 50V cer. 20% (C17) 
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PAGE 
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050392 C 

7 

174040 F 

7 

174160 C 

IC 

174225 z 

IE 

080158 G 

10 

174044 X 

7 

174162 S 

ID, IE 

174226 S 

IE 

080228 E 

10 

174045 Y 

7 

174163 T 

ID 

174227 T 

IE 

080261 F 

8 

174046 Z 

7 

174165 V 

IE 

174228 C 

IE 

082048 T 

16 

174048 B 

7 

174166 W 

1,IA,IB, 

174229 D 

IE 

170461 E 

16 

174049 c 
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IC,ID,IE 

I 7423 O A 

IC 

170462 F 

16 

174053 Y 

6 

174193 J 

16 

174241 H 

10 

170467 C 

14 

174071 s 

7 

174200 M 

1,IA,IB,ID 

174243 B 

10 

170480 E 

1, IBJD 

174077 Y 

7 

174201 A 

l,IA,IB,ID 

174244 C 

10 

170481 T 

1,1B,ID 

174081 M 
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174202 B 

1,IA,IB,ID 

174245 D 

10 

170482 U 

IE 

174082 N 
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174203 C 

1,IA,IB,ID 

174247 F 

10 

170483 V 

IE 

174108 D 

ID, IE 

174204 D 

1,IA,IB,ID 

174248 Q 

10 

170487 Z 

1 1 

174117 M 

1 1 

174205 E 

1,IA,IB,ID 

174249 R 

10 
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13 

174206 F 

1, IA, IBJD 
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10 
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1 1 

174207 G 

1,IA,IB,ID 
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10 

172930 W 
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174131 K 
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174208 R 
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10 
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1,IA,IB,ID 
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10 

173187 K 
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174140 G 
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174210 E 
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10 

174008 C 
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174141 V 
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174211 T 

1,IA,IB,ID 

174272 G 

10 

174012 P 
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174148 C 

1,IA,IB, 

174212 U 

1,IA,IB,ID 

174273 H 

10 

174013 Q 
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174213 V 

1, IA, IBJD 

174274 A 

10 

174014 R 
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174150 A 

1, IC 

174214 W 

1 1 

174276 C 
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174019 w 
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IE 

174284 V 
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174020 T 
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IE 

174285 W 
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174022 R 
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1, IC 

174217 z 

IE 

174289 A 

1 1,12,8 

174024 K 
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174154 s 

1, IC 

174218 A 

IE 

174291 u 

10 

174025 L 

8 

174155 T 

1, 1 A 

174219 B 

IE 

174306 B 

1 1 

174026 M 

8 

174157 v 

IB 

174220 G 

IE 

174319 F 

1 1 

174034 M 

7 

174158 E 

IA, IB 

174223 x 

IE 

174355 B 

12 

174039 s 

7 

174159 F 

IA, IB 

174224 Y 

IE 

174359 P 

12 


«♦.V . 
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174524 M 
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